Mgr inż. MARIAN 


DZTENIEWICZ 


Adiunkt Politechniki Krakowskiej, były St. Asystent 
Politechniki Lwowskiej, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Dziesięciolecia 


urodz. w 1903 r. w Śniatynie, zmarł dnia 4 listopada 1956 roku 
w Uzgorodzie Z.S.R.R. 


Pogrzeb odbył się w dniu 14. XI. br. o godzinie 11 przed poł. 
z kaplicy na cmentarzu rakowickim. 
Uczelnia traci w Zmarłym długoletniego pracownika nauki 
i pedagoga. 
Rektor i Senat 
Politechniki Krakowskiej. 
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